








































































General Instrument Corporation is one of the oldest and 
largest manufacturers of germanium gold bonded diodes 
in the semiconductor industry today. The manufacturing 
facilities for the germanium gold bonded diode are at our 
Woonsocket, R. I. plant in which over 25,000 square feet 
of area is devoted to this product. This includes the pro¬ 
cess from growing the germanium ingot to the final testing 
and handling of the finished product. 



The ability of General Instrument to manufacture 
reliable germanium gold bonded diodes in large quantities 
is primarily due to good engineering design and automated 
product lines. The germanium dice thickness is measured 
and classified with the most advanced automated dice 
sorters. Automated equipment is also used for dice jig 
loading and alloying, junction forming, final glass seal, 
and 100% testing of electrical parameters. 


General Instrument Corporation's facilities also in¬ 
clude a complete environmental laboratory with associated 
equipment required for reliability testing exceeding mili¬ 
tary specification requirements, plus over 80,000 life and 
burn-in test positions. Its Quality Control Department's 
stringent control over incoming piece parts, in-process 
quality supervision, outgoing quality tests, and data pro¬ 
cess control center have been a major factor in making 
General Instrument Corporation’s germanium gold bonded 
diode the most reliable in the industry. To further insure 
the quality and reliability of its gold bonded diodes, 
General Instrument requires that every device shipped 
has successfully passed hermetic seal, thermal shock, 
vibration, stabilization bake, and temperature cycling. 
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FOR DIODES WITH CHARACTERISTICS OTHER THAN 
THOSE LISTED IN THIS CATALOG, CONTACT YOUR 
GENERAL INSTRUMENT SALES OFFICE. 
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All G. I. Diodes are 
ideally suited for 
the following appli¬ 
cations: 

• Computer 
Circuitry 

Gates 

Steering 

Clamps 

Coupling 

Triggering, 

etc. 

• Others... 

Low Current 
Rectifiers 
Suppressors 
AM Detectors 
Modulators 
Temperature 
Compen¬ 
sating 
AVC, etc. 


* Available to Military Specifications 
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40 
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1N64 

20 
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100 
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INI 07 

15 
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200 

10 




1N279 

40 

100 

200 

20 




1N308 

10 

300 

500 

8 




1N309 

40 

100 

100 

20 




1N497 

30 

100 

20 

20 




1N776 

30 

50 

200 

10 

500 

30 
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40 
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10 
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40 

200 
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20 

55°C 

3mA 

0.3 Volts 

10 

6 

80 

6 

55 

DR365 

20 

10mA 

0.40 Volts 

60 
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DR427 

20 

50 

500 

10 
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10 

10 




DR435 

20 

10mA 

0.37 Volts 

10 

10 
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50 

100 
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85 
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5.0 
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50 
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300 
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100 
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100 
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5.0 
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100 
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50 


1N294A 

70 
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200 
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50 
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75 
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50 
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75 
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70 
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20 

10 
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60 

100 
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50 
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300 

100 

50 
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60 

300 

50 

20 




DR330 

80 

300 

10 

10 

50 

50 
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75 

40 

100 

50 
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50 

200 
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30 

50 
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50 
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@ .35 Volts 
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30 

50 
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75 

50 

100 

50 
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50 

10mA 
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10 
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200 

50 

50 
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500 
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1N34 

100 

8.5 

15 

10 

800 

50 


1N38 

120 

4.0 

6 

3 

500 

100 


1N38A 

120 

4.0 

6 

3 

500 

100 


1N55 

170 

3.0 

300 

100 

800 

150 


1N55A 

170 

4.0 

500 

150 




1N55B 

190 

5.0 

500 

150 




1N57 

100 

3.6 

300 

75 




1N58 

115 

5.0 

800 

100 




1N58A 

120 

4.0 

600 

100 




1N61 

140 

5.0 

300 

100 

700 

125 


1N62 

120 

5.0 

— 

— 




1N63 

125 

4.0 

50 

50 




1N67 

100 

4.0 

5 

5 

50 

50 


1N67A 

100 

4.0 

5 

5 

50 

50 


1N68 

120 

3.0 

625 

100 




1N68A 

130 

3.0 

625 

100 




1N70 

100 

3.0 

25 

10 

300 

50 


1N88 

110 

2.5 

100 

50 




1N89 

100 

3.5 

8 

5 

100 

50 


1N97 

100 

10.0 

8 

5 

100 

50 


1N98 

100 

20.0 

8 

5 

100 

50 


1N98A 

100 

40.0 

8 

5 

100 

50 


1N99 

100 

10.0 

5 

5 

50 

50 


INI 00 

100 

20.0 

5 

5 

50 

50 


1N100A 

100 

40.0 

5 

5 

50 

50 


1N102 

125 

15.0 

3 

25 




1N127 

125 

3.0 

25 

10 

300 

50 


1N198 

100 

4.0 

10 

50 

10 

50 

250 

50 

75 

1N270 

100 

200 

100 

50 
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120 

100 

75 
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10 

250 

50 

75 


TYPE 

MIN. 

PIV 

(Volt) 

MINIMUM 

FORWARD 

CURRENT 

(mA) 

@ +1.0 VOLT 

u 

IR 

(^a) 

m 

VERSE 
IR (< 

V) 

CURRE 

5) VR (g 
' (V) 

NT 

5 TEMP 

(°C) 

1N290 

120 

5.0 

100 

100 




1N291 

120 

40 

100 

100 




1N297 

100 

3.5 

10 

5 

100 

50 


1N310 

130 

40 

20 

20 

100 

100 


1N313 

125 

40 

10 

20 




1N501 

100 

100 

40 

80 




1N502 

120 

100 

50 

100 




1N633 

120 

125 

40 

20 

180 

90 


1N634 

115 

50 

45 

45 

100 

100 


1N771 

100 

100 

25 

50 

500 

100 


1N771A 

100 

200 

25 

50 

500 

100 


1N771B 

100 

400 

25 

50 

500 

100 


DR209 

125 

40 

100 

100 




DR272 

150 

400 

20 

100 




DR292 

120 

4.0 

200 

100 




DR301 

100 

400 

100 

50 




DR304 

190 

200 

500 

150 




DR305 

100 

200 

100 

50 




DR306 

100 

200 

100 

50 




DR310 

120 

100 

50 

100 




DR311 

120 

100 

100 

100 




DR312 

100 

100 

5 

10 

20 

100 


DR315 

120 

50 

50 

100 




DR316 

100 

50 

100 

100 




DR321 

100 

200 



125 

50 

75 

DR327 

100 

300 

100 

50 




DR336 

120 

4.0 

8 

5 

100 

50 


DR337 

100 

40 

5 

5 

50 

50 


DR379 

150 

200 



50 

20 

50 
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CURRt 

VR 

(V) 

:nt 

1>TEMP 

(°C) 

R 

Rl 

IF 

(mA) 

EVERS 

ICOVEI 

IR 

(mA) 

E 

*Y 

VR 

(Volts) 

LEVEL 

1 

(KG) 

LIMIT 

NSEC 

LEVEL 

II 

(KOj 

LIMIT 

1 NSEC 

REVERSE RECOVERY 

CIRCUIT 

GERMANIUM 

1N60 

30 

— 

67 

10 




5 

To" 


CO 

IT 



Tektronix “S” Unit 

FAST 

V- 1N191 

90 

5.0 

25 

55°C 

10 

125 

50 

55 

30 


35 

50 

Too 

400~ 

3500 

IBM-Y Ckt 

RECOVERY 

1N192 

70 

5.0 

25 

55°C 

10 

250 

50 

55 

30 


35 

50 

Too 

200~ 

3500 

IBM-Y Ckt 

1N276 

100 

40 

100 

50 

100 

10 

75 

5 


40 

80 

Too 



JAN 256 

DIODES 

1N480 

90 

5.0 

50. 

60°C 

20 

125 

50 

60 

30 


35 

50 

Too - 

400~ 

3500 

JAN 256 

@ 25°C unless 
otherwise stated 

1N490 

90 

5.0 

100 

60°C 

20 

250 

50 

60 

30 


35 

50 

TocT 

200" 

3500 

JAN 256 

1N631 

90 

— 

20 

10 

120 

60 





Fwd. Recovery @ 50mA; 100KC < 3.5 Volts 

1N770 

25 

15mA 
@ 0.5V 



40 

10 

40 

5 


10 

15 

350 

50 

700 

IBM-Y Ckt 

1N777 

70 

100.0 

25 

55°C 

10 

125 

50 

55 

30 


40 

50 

500 

400 

3500 

IBM-Y Ckt 

1N994 

8 

10.0 

30 

6 




10 


6 

2 

2 



Sampling Scope 

1N995 

15 

10mA 
@ 0.5V 

10 

6 




10 


6 

2 

6 



Sampling Scope 

1N996 

25 

40mA 
@ 0.8V 

15 

15 




5 


10 

20 

300 



JAN 256 

1N3203 

40 

35mA 
@ 0.5V 

50 

25 

20 

5 

55 

20 


4 

16 

300 



IBM-Y Ckt 

1N3467 

15 

20mA 
@ 0.5V 

15 

10 




10 


6 

1 

2 



Sampling Scope 

1N3468 

15 

20mA 
@ 0.5V 

60 

10 




10 


6 

1 

2 



Sampling Scope 

1N3592 

30 

2mA @ .35V 
15mA @ .5V 

4 

4.5 

20 

20 


2 

0.2 


00 

40 



Tektronix “S” Unit 

1N3666 

80 

200mA 

0.5-1.0V 

10 

25 

20 

50 

150 

20 

70 

30 


10 

20 

300 



JAN 256 

1N3773 

25 

2mA @ .35V 
15mA @ .5V 

4 

3 

20 

20 


2 

0.2 


00 

40 



Tektronix “S" Unit 

1N4008 

25 

10mA 
@ 0.5V 

100 

20 

25 

TT 

45 

10 

1.0 


00 

70 



Tektronix “S” Unit 

1N4381 

25 

2mA 

0.25V-0.35V 

100 

2 

20 

3 




2 

0.2 


00 

100 



Tektronix “S" Unit 

DR211 

75 

200 

100 

50 




5 


40 

50 

300 



JAN 256 

DR362 

50 

100 

50 

20 




40 


10 

20 

300 



JAN 256 

DR401 

60 

20mA 
@ 0.5V 

25 

50°C 

10 

125 

50 

50 

30 


35 

50 

500 

400 

2000 

IBM-Y Ckt 

W DR402 

60 

20mA 
@ 0.5V 

50 

50°C 

10 

250 

50 

50 

30 


35 

50 

500 

200~ 

2000 

IBM-Y Ckt 

DR403 

60 

20mA 
@ 0.5V 

20 

10 

100 

50 


5 


40 

80 

300 



IBM-Y Ckt 

DR404 

60 

20mA 
@ 0.5V 

20 

10 

100 

50 


5 


40 

50 

300 



IBM-Y Ckt 

DR407 

75 

5.0 

12 

6 

20 

10 

55 

5 


10 

50 

500 

500 

3500 

JAN 256 

DR408 

60 

200 

20 

10 

100 

50 


5 


40 

80 

300 



IBM-Y Ckt 

DR419 

55°C 

25 

10mA 
@ 0.5V 

20 

3 




30 


5 

25 

1000 



JAN 256 

DR422 

75 

50 

300 

50 




5 


40 

50 

3000 



JAN 256 

DR437 

75 

40mA 
@ 0.5V 

20 

55°C 

4 

50 

10 

55 

30 


10 

10 

500 

50 

2000 

JAN 256 

DR459 

15 

10mA 
@ 0.5V 

200 

10 




5 


6 

20 

200 



JAN 256 

DR481 

40 

100 

200 

20 




5 


20 

50 

1000 



JAN 256 

DR482 

60 

100 

20 

40 




25 


35 

40 

400 



JAN 256 

DR498 

20 

10mA 
@ 0.37V 

10 

10 




5 


20 

40 

300 



JAN 256 

C DR500 

50 

20 

12.5 

25 




5 


40 

500 

500 



JAN 256 

GD400 

15 

10mA 
@ 0.5V 

3 

5 




10 


6 

2.0 

10 



Sampling Scope 

GD401 

15 

10mA 
@ 0.5V 

5 

5 




10 


6 

2.0 

10 



Sampling Scope 

GD402 

45 

10mA 
@ 0.5V 

5 

10 

15 

lo” 


10 

2 


00 

80 



Tektronix “S" Unit 

GD403 

35 

10mA 
@ 0.5V 

10 

10 




10 

2 


00 

80 



Tektronix “S” Unit 

GD404 

35 

10mA 
@ 0.5V 

6 

10 

10 

tt 


10 

2 


00 

60 



Tektronix “S” Unit 

GD405 

35 

10mA 
@ 0.5V 

10 

10 

40 

TT 


10 

2 


00 

60 



Tektronix “S” Unit 

GD406 

60 

10mA 
@ 0.5V 

5 

10 

20 

TJT 


10 

2 


00 

125 



Tektronix “S” Unit 

GD407 

50 

10mA 
@ 0.5V 

10 

10 

30 

TT 


10 

2 


00 

125 



Tektronix “S” Unit 

£ GD408 

v . 

75 

10mA 
@ 0.5V 

6 

10 

50 

50 


30 


35 

50 

400 



JAN 256 

w GD409 

60 

10mA 
@ 0.5V 

10 

10 

100 

To~ 


30 


35 

50 

400 



JAN 256 

GD410 

135 

10mA 
@ 0.5V 

30 

40 

65 

TT 


30 


35 

50 

750 



JAN 256 

GD411 

100 

10mA 
@ 0.5V 

100 

100 

100 

~ 8 cf 


30 


35 

50 

750 



JAN 256 



























































































GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 
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Western Area Sales Headquarters, 6108 West Venice Blvd., Los Angeles, Calif. 90034, (213) WE 3-7261 
Central Area Sales Headquarters, 5404 West Diversey Ave., Chicago, III. 60639, (312) 622-6970 
Eastern Area Sales Headquarters, 256 Passaic St., Newark, N. J. 07104, (201) HU 5-0072 
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DIVISION 
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Woonsocket, Rhode Island 
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First Class 
Permit No. 815 

SECTION 34.9 P.L. & R. 

Hicksville, N.Y. 11802 


BUSINESS REPLY CARD 

NO POSTAGE NECESSARY IF MAILED IN THE U.S.A. 


GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 

Semiconductor Products Group 

600 West John Street 

Hicksville, L.I. N.Y. 11802 


ATTENTION: Advertising Department 




May we be of additional service to you? 

Your interest in semiconductor products is greatly appreciated, and we welcome the opportunity of providing you with 
additional information. Please use this self-mailing card to advise us of any need you may have. 

NAME________ 

TITLE______ 

COMPANY--- - -- 

DIVISION___— 

ADDRESS........ 

CITY_STATE__ZIP CODE- 

0 Please add my name to your mailing list. 

Please have your sales engineer: 

0 Visit □ Phone No-Ext._-- 

This project is for: 

□ Military 0 Industrial □ Consumer/Entertainment 

I am interested in the following products:____— --——- 


My specific application is for:. 


My primary responsibility is: 

0 Circuit design 0 Evaluation 0 Standards 

0 Reliability/Quality Control 0 Research/Development 

0 Procurement Other___ 




GENERAL INSTRUMENT CORPORATION 
SEMICONDUCTOR PRODUCTS GROUP 

600 WEST JOHN STREET, HICKSVILLE, N.Y. 11802 


SALES OFFICES 
AND 

AUTHORIZED 

DISTRIBUTORS 






SALES OFFICES 


NOVEMBER 1,1965 


EASTERN AREA SALES OFFICES 


AREA HEADQUARTERS 

General Instrument Corporation 
235 Passaic St., Newark, N.J. 07104 
Tel.: (201) 485-0072 
TWX: 201-621-8041 


General Instrument Corporation 
6004 Cowin Drive, N.W. 
Huntsville, Alabama 
Tel.: (205) 852-9541 


General Instrument Corporation 
608 Ferry Blvd. 

Stratford, Conn. 06497 
Tel.: (203) 378-2992 

General Instrument Corporation 
2435 Virginia Ave. N.W., 
Washington, D.C. 20037 
(202) 965-3712; TWX: 202-965-0474 

General Corporation 

1520 Edgewater Drive, Orlando, Fla. 

(305) 241-3384; TWX: 305-275-0424 


General Instrument Corporation 
Southwest Park, Westwood, Mass. 02181 
Tel.: (617)329-1480 
TWX: 617-326-9332 


Harries-Kershaw 

15 Canterbury Lane, East Aurora, N.Y. 14052 
Tel.: (716) 652-1221 

C. H. Newson Assoc., Inc. 

627 Bethlehem Pike, 

Philadelphia, Pa. 19118 
Tel.: (215) 248-3377 


CENTRAL AREA SALES OFFICES 


AREA HEADQUARTERS 

General Instrument Corporation 
6054 W. TouhyAve. 

Chicago, Illinois 60648 
Tel.: (312) 774-7800 


Jerry Vrbik Co. 

2818 “A” Ave. N.E., 

Cedar Rapids, Iowa 52402 
Tel.: (319) 365-0461 
TWX: 319-552-7118 

G & H Sales 

20101 James Couzens Highway 
Detroit, Michigan 48235 
Tel.: (313) 341-5744 


Hamilton, Graydon, Flemmer Inc. 
Hamilton Rd., Hopkins, Minn. 

Tel.: (612) 941-1120 
TWX: 612-292-4013 

Hyde Electronics Co. 

5206 Constitution Ave., N.E. 
Albuquerque, New Mexico 
Tel.: (505) 265-8895 

G & H Sales 

P.0. Box 37416, Cincinnati, Ohio 45237 
Tel.: (513) 761-6185 
TWX: 513-577-1239 

G & H Sales 
P.0. Box 7013 
Cranwood Station 
Cleveland 28, Ohio 
(212) 621-3242 


G & H Sales 

137 Lakeview Ave., Dayton 59, Ohio 
Tel.: (513) 885-3181 

Ammon & Champion 

5545 East Skelly Drive/Suite #5 

Tulsa, Oklahoma 74114 

Tel.: (918) 627-7670; TWX: 918-627-6033 


Ammon & Champion 
P.0. Box 35263 
Blanton Tower 628 
Dallas, Texas 75235 

Tel.: (214)357-8441; TWX: 214-899-8306 

Ammon & Champion 

115-14 Burdine 

Houston, Texas 77035 

Tel.: (713) 729-1233; TWX: 713-571-3133 


AREA HEADQUARTERS 

General Instrument Corporation 
6108 W. Venice Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90034 
Tel.: (213) 933-7261 
TWX: 213-937-2187 


WESTERN AREA SALES OFFICES 


General Instrument Corporation 
647 Veterans Blvd., Redwood City, Calif. 
Tel.: (415) 365-1920 Suite No. 1 


Vistronics 

5957 Fairmont Ext., San Diego 20, Calif. 
Tel.: (714) 283-3946 


Electronic Components Sales Inc. 

2340 W. Main St., Littleton, Colo. 80120 
Tel. (303) 798-8481 
TWX 303-798-8114 

Bill Waddell Co. 

10211 N.E. 31st Place, Bellevue, Wash. 
Tel.: (206) 822-9629; TWX: 206-999-1875 

































AUTHORIZED DISTRIBUTORS 


ALABAMA 

M. G. Electronics 

3112 6th Ave, Birmingham, Ala. 

Tel. (205) FA 2-0448 

M. G. Electronics 
P.0. Box 1243 

4306 Governors Dr., Huntsville, Ala. 

Tel. (205) 534-0608 

ARIZONA 

R. V. Weatherford Co. 

1917 N. 25th Drive 

P.O. Box 6158 Capitol Station 

Phoenix, Arizona 

(602) 272-7144 

CALIFORNIA-NORTHERN 

Avnet Corporation 

344 Middlefield Rd., Mountain View, Calif. 
Tel. (415) 961-7700 

Kierulff Electronics, Inc. 

2484 Middlefield Road 
Mountain View, California 
(415) 968-6292 

Elmar Electronics 

140 Eleventh St., Oakland, Calif. 

Tel. (415) 834-3311 

Pencor Electronics 

410 Sherman St., Palo Alto, Calif. 

Tel. (415) DA 6-3366 

CALIFORNIA-SOUTHERN 

Avnet 

10916 Washington Blvd. 

Culver City, Calif. 

Tel. (213) 837-7111 

Liberty Electronics, Inc. 

339 S. Isis Ave., Inglewood, Calif. 

Tel. (213) OR 8-8111 

Kierulff Electronics, Inc. 

2585 Commerce Way 
Los Angeles, California 
(213) 685-5511 

Milo of California, Inc. 

2060 India St., San Diego 1, Calif. 

Tel. (714) BE 2-8951 

COLORADO 

Industrial Electronic Sales Co. 

2149 Clermont St., Denver, Colo. 

Tel. (303) 757-1261 

FLORIDA 

Electronic Wholesalers, Inc. 

P.O. Box Drawer 1655 

1301 Hibiscus Blvd., Melbourne, Fla. 

Tel. (305) PA 3-1441 

Electronic Wholesalers, Inc. 

9390 N.W. 27th Ave., Miami, Fla. 

Tel. (305) OX 6-1620 

GEORGIA 

Southeastern Radio Parts Company 
430 W. Peachtree St., Atlanta 8, Ga. 

Tel. (401) JA 4-7536 

ILLINOIS 

Newark Electronics Corporation 
223 W. Madison St., Chicago 6, III. 

Tel. (312) ST 2-2944 

Pace Electronic Supplies Inc. 

3804-25th Ave, Schiller Park, III. 60176 
Tel. (312) 678-6310 

INDIANA 

Graham Electronic Supply, Inc. 

122 S. Senate Ave, Indianapolis 25, Ind. 
Tel. (317) ME 4-8486 


IOWA 

Deeco Inc. 

618 First St, N.W, Cedar Rapids, Iowa 
Tel. (319) EM 5-7551 

LOUISIANA 

Southern Radio Supply Co. 

1909 Tulane Ave, New Orleans 16, La. 

Tel. (504) 524-2345 

MARYLAND-WASHINGTON, D.C. 

Radio Electric Service Co. 
of Baltimore, Inc. 

5 N. Howard St, Baltimore 1, Md. 

Tel. (301) LA 9-3835 

Empire Electronics Supply Co. 

4907 Rugby Ave, Bethesda 14, Md. 

Tel. (301) OL 6-3300 

Milgray Washington, Inc. 

5133 Lawrence PI, Hyattsville, Md. 

Tel. (301) UN 4-6330 

MASSACHUSETTS 

Avnet Corp. 

207 Cambridge St, Burlington, Mass. 

Tel. (617) 272-3060 

R & D Electronics Supply Co, Inc. 

71 Pearl St, Cambridge 39, Mass. 

Tel. (617) UN 8-6644 

The Greene-Shaw Co. 

341-347 Watertown St, Newton 58, Mass. 
Tel. (617) WO 9-8900 

MICHIGAN 

Electronic Supply Corporation 
94 Hamblin Ave, Battle Creek, Mich. 

Tel. (616) WO 5-1241 

MINNESOTA 

Gopher Electronics 
2520 W. Larpenteur Ave. 

St. Paul 13, Minn. 

Tel. (612) 645-0241 

MISSOURI 

Walters Radio Supply Co, Inc. 

3635 Main St, Kansas City 11, Mo. 

Tel. (816) 531-7015 

Olive Industrial Electronics, Inc. 

6662 Olive St. Rd, University City 30, Mo. 
Tel. (314) VO 3-4051 

NEW MEXICO 

Electronic Parts Co, Inc. 

222 Truman St. N.E, Albuquerque, N. M. 
Tel. (505) 265-8401 

NEW YORK (METROPOLITAN AREA) 

Delburn Electronics 

465 Nepperhan Ave, Yonkers, N.Y. 

Tel. (914) 423-2800 
Milgray Electronics, Inc. 

160 Varick St, New York 13, N.Y. 

Tel. (212) YU 9-1600 

Terminal Hudson Electronics, Inc. 

236 W. 17th St, New York 11, N.Y. 

Tel. (212) CH 3-5200 

NEW YORK STATE 

Stack Industrial Electronics 
45 Washington St, Binghamton, N.Y. 

Tel. (607) RA 3-6326 

Summit Distributors 
916 Main St, Buffalo, N.Y. 

Tel. (716) TT 4-3450 


OHIO 

The Mytronic Company 

2145 Florence Ave, Cincinnati 6, Ohio 

Tel. (513) 961-4600 

OKLAHOMA 

Trice Wholesalers 

4705 N. Stiles, Oklahoma City, Okla. 

Tel. (405) JA 4-4411 

Radio, Inc. 

1000 S. Main St, Tulsa 19, Okla. 

Tel. (918) LU 7-9124 

PENNSYLVANIA-SOUTH JERSEY 

Herbach & Rademan, Inc. 

1204 Arch St, Philadelphia, Pa. 

Tel. (215) LO 7-4309 

Milgray Delaware Valley, Inc. 

1023 Vine St, Philadelphia, Pa. 

Tel. (215) WA 3-2210 

TENNESSEE 

McClung Appliances 

310 Georgia St. N.E, Knoxville 17, Tenn. 

Tel. (615) 524-1811 

Electra Distributing Co. 

1914 West End Ave, Nashville 4, Tenn. 

Tel. (615) AL 5-8444 

TEXAS 

Contact Electronics, Inc. 

2403 Farrington, Dallas 7, Texas 
Tel. (214) ME 1-9530 

Solid State Electronics 
P.O. Box 20299 

2647 Myrtle Springs, Dallas, Texas 
Tel. (214) 352-2601 

McNicol, Inc. 

811 North Estrella, El Paso, Texas 
Tel. (915) 566-2936 

Scooters Radio Supply Co. 

P.O. Box 1536 

S. Freeway at E. Vickery, Ft. Worth 2, Texas 
Tel. (817) ED 6-7448 

Busacker Electronic Equipment Co. 

1216 W. Clay, Houston 19, Texas 
Tel. (713) JA 6-4661 

UTAH 

Kimball Electronics, Inc. 

350 Pierpont Ave. 

Salt Lake City, Utah 84101 
Tel. (810) 328-2075 

VIRGINIA 

Virginia Radio Supply Co, Inc. 

P.O. Box 1189 

715 Henry Ave, Charlottesville, Va. 

Tel. (703) 296-4184 

Priest Electronics, Inc. 

6431 Tidewater Dr, Norfolk 9, Va. 

Tel. (703) 855-0141 

WASHINGTON-OREGON 

Seattle Radio Supply, Inc. 

2117 Second Ave, Seattle 1, Wash. 

Tel. (206) MA 4-2341 

WISCONSIN 

Electronic Expeditors, Inc. 

3501 W. Burleigh St, Milwaukee 10, Wise. 
Tel. (414) UP 1-3000 








